





Instructions for care and handling 


of your Allenbach Diskettes 


Never 
Nunca 
Jamais 
Nie 

4@ Xt Sat 


Never 
Nunca 
Jamais 
Nie 
$24 3 ut 


10°C — §2°C 
50°F — 125°F 








ALLENBACH 


Protect 
Proteger 
Proteger 
Schutzen 


fF # 


Falsch 


\ | 


insert Carefully 
insertar 

inserer avec soin 
Sorgfaitig Einsetzen 
AEE 








